TOYOTOMI 


卜 3 トミ 30 cm 壁掛扇（メカ式) 

型式 FW -300 K 


ダブル 


取扱説明書 

(保証書付き） 


このたびは、本機をお買上げいただき、まことにあり 
がとラございます。 

♦ご使用の前に、おずこの「取扱説明書」をよくお読 
みいただき、正しく使用してください。 

♦この「取扱説明書」は、大切に保营してください。 
♦取扱説明書を紛失された場合は、お買上げの販売 
店にご相談ください。 


安全上のごま意 . 

各部のなまえ . 

捆包内容 . 

組み立てかた . 

正しい設置のしかた . 

ご使用ち法 . 

風向きの変えかた . 

お手入れのしかた . 

簡単な故障 • 異常の見分けかた • • 

長年ご使用の扇風機の点検 . 

保管のしかた . 

イ±様 . 

設計上の標準使用期間算定の根拠 

保証と アフターサー ビス . 

お客様相談窓口 . 

保証書 . 
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長をごな巧の扇風機の点検を 


参モーターがうなるよラな異常な音はしていませんか？ 

参焦げ臭いにおいはしていませんか？ 

参モーターが異常に熱くなったりしていませんか？ 

参スイッチを入れたら、ちゃんとお根は動きますか？ 

参习が長の回転が遅くなったりしていませんか？ 

•巧ネ艮はちゃんと回ってますか？異常な振動音を出しながら 
回つてませんか？ 

参電源コードを触れたり巧り曲げたりしたら、動いたり動かな 
かったりすることはありませんか？ 

•スイッチを入れても、動かない時はありませんか？ 
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♦お使いになる人や他の人へのを害と財産への損害を末然に防ぎ、本機をを全に正しく使用するために、必ずおずりいただく 
ことを説巧しています。 

参ここに示した表示は、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を巧の表示で区分し説明しています。 


A 危険 ( DANGER ) 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死 t 、 重傷を負う危険、または 
火巧の危陵が差し迫ってをじることが想定される内容を示しています。 

A 警告 ( WARNING ) 

この表示を無視して、誤ったお扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または 
火災の可能性が想をされる内容を示しています。 

A 注意 ( CAUTION ) 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の 
発生が想定古れる内容を示しています。 


参お守りし、ただく闲容を、次の給表示で区分しています。 



この給表示は、「禁止」されている 
内容でず。 

〇を 

この給表示は、必ずしていただく 
,「指示」巧容です。 


♦説明文中の「お願い」事項は、本機を誤りなく正しくお使いいただくための内容が記載されています。 



么危険 （ DANGER) 


•異常時（こげくさい等）は、運転を停止して電源プラグをコンセントから巧を、お買上げの 
販売店にご相談ください。 

異常のまま運転を続けると、故障や感電•火災の原因になります。 

また、長年使用された場合、経年劣化により部品に不具合がおこることがあります。その 
状態で使用を続けますと、事故になるおそれがあります。定期的に点検を依頼してくださ 
し、。 お買上げの販売店にで相談ください。 


電源プラグを抜く 


告 (^WARNING) 


0 

禁止 


参電源は交流100 vt 乂がで使用しない。 

100 V な外の電源を使うと、電気部品が過熱したり、火災•感電の 
原因になります。 


参包装用ポリ袋は幼児の手の届かないところに保管する。 
誤ってかぶったとき窒息し、死亡の原因になります。 


•羽根、ガードをつけずに、運転しない。 
けがの原因になります。 

モーター軸が回り出し非常に危険です。 


〇 

觀师の i かない 
ところに保管する 

0 


•水につけたり、かなどをかけたりしない。 

また湿気のをい場巧では使巧しない。 

水などがかかると、内部に浸水して絶縁劣化による感電•シヨートの 
原因になります。 

水などがかかったら、使巧を中止して販売店の点検を受けてください。 


参本機にぶらさがらない。 
けがの原因になります。 













告 (WARNING) 


参丈夫で垂直な壁板または柱に取り付ける。 

壁面が薄い木お （ lOmm が下）また軟弱な新建材に直接取り付け 
なし、。薄い木板や新建材に取り付けるときは、柱あるいは楼（さん） 
のある丈夫なところに取り付けてください。落下しけがや故障の 
_原因になります。_ ^ 

•こ欠のような取り付けかたはしない。 

落下し、けがや故障の原因になります。 fW 

•天井などに取り付け、真下に向けたりしないでください。 

. 本体を傾けたが態で使用しないでください。 

•電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、ガタつきの 
ないよラに巧のホ良元まで確実に差し込む。 

ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は感電や火災の原因に 
なります。電源プラグにたまったほこりなどは定期的り箇月に1〜2 
回）に掃除をしてください。 

•電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、物を載せたり、加熱したり、 
加工したり、物と物との間にはさんだりしない。 

電源コードが破損する原因になります。 

傷んだまま使用すると感電や乂災などの原因になります。 

♦本機のモーター部のすき間や、可動部のすき間、ガードの中にピンや 
針など金属物等、または指を入れない。 

内部 I し触れたり、異巧加熱して乂災や感電•りがの原囚になります。 


♦電源プラグの抜き差しにより本機の運転や停止をしない。 
感電や火災の原因になります。 


•ま全器のヒューズの巧わりに針金や銅線などを使わない。 
故障や火災の原因になります。 


♦可燃性ガスが発をする場所やたまる場所では使用しない。 
弓伙して火災の原因になることがあります。 


•本機に巧類や洗たく物等を、のせたり、近くに置かない。 
可動部にからまり、故隋の原因になります。 


が造はしなし、。また修理技術者 L 乂外の人は、絶対に分锅したり、修理 I 
改造をおこなわない。 

火災•感電•けがの原因になります。 


•修理は、お買上げの販売店にご相談ください。 

ご自分で修理をされ、修理に不備があると、感電•火災等の原因に 
なります。 


0 

禁止 

〇 

確認 

0 

禁止 

0 

禁止 

0 


う缴& 

禁止 

§ 

變戸® 


分解禁止 
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么ミ主意 （ CAUTION) 


♦電源プラグを巧くときは、電源コードを持たずに、必ず先端の電源 
プラグを持って抜く。 

電源コードをもって巧くとな線が破損してシヨート•感電•発火の 
原因になります。 

♦使用時がかは、電源プラグをコンセントから巧く。 

絶縁劣化による感電•漏電火災の原因になります。 


♦電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい 
とをは、使用しない。 

電源コ—ドや電源プラグげ異割こ発熱し溶けたり変おして、感電•シヨ-卜| 
発火の原因になります。また、コンセントの差し込みがゆるいと感じ 
た時は工事業者に依頼してコンセントを取り替えてくだぞい。コン 
セントを交換しても異常に発熱している場合は販売店に修理依頼 
してください。— _ 

♦巧の場所では使わない。 

炎の立ち消え、引火などして火災•感電の原因になります。 

•ガスレンジや石油ストーブに直接あてない。 

•雨や水しぶきのかかるところ。 

•油、ほこり、金属粉の多いところ。 


参風を長時間、からだにあてない。 

健康を害することがあります。 

特に乳か巧、お年寄り、ご病気の方にはごま意ください。 


♦持ち運びするときは、必ず本体とスタンドとモーター部を両手でしつ 
かりと持つ。 

手をすべらせて、落下の原因になります。 


•必ず壁に掛けて使用する。 

壁に掛けずに使用すると、動作不良、故障の原因になります; 


♦外出するときや、温室•飼育室などの人のいない場所では 
使用しない。 

予測できない事故が発生するおそれげあります。 


参障害物（カーテン等）の商囲や不安定な場所では使巧しない。 

壁掛金具から本体がはずれ、羽根の破損や故障、けがの原因になり 
ます。 


>異常な振動が発生した場合は、使用を中止する。 

习习根やガードがはずれて部品の落下、けがの原因になります。 


•ホ版品の扇風機カバーをご'使用のときは、ホコリなどの異物が 
つまったが態で使巧しない。 

モーター部が過熱し、故障や事故の原因になります。 


〇 

持つ 

C 


〇 

確認 

0 




〇 

ホ日巧 


0 

禁止 

0 

禁止 


〇 

指示 
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意 (CAUTION) 


>ガード締め付けナットとスピンナーは、使用中にゆるまないようにしつかり締め 
付ける。 

締め付けが不巧分ですと、ガードとおホ長が接触して羽根割れの原因になります。 


♦無理やり首を上下させない。無理やり首を回さない。 

動かなくなったらそれが上は回したり、上下させないでください r 


参風量つまみは反時計回りに回さない。 

スイッチの仕様上、反時計回りに回りません。無理矢理回すと、スイツチが破損し、 
故障や感電の原因になります。 


♦保管するときは、お子様や器具の操作ち法を巧らない人などがふれないところ 
にイ呆管する。 

けがや事故の原因となることがあります。 、. 


〇 

ホ日巧 

1 

〇 

確認 

〇 
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羽根 


連続 


電源コード 







組み立てかた 


A 警告 


•羽根、ガードをつけずに運転しない。 
けがの原因になります。 

モーター軸が回り出し非常に危険です。 


0 


A ま意 


•ガード締め付けナットとスピンナ—は、使巧中にゆるまないようにしつかり 
締め付ける。 

締め付けが不巧分ですと、ガードとお根が接触して羽根割れの原因になります。 


〇 


たがこ A •包装ヶースは、保管するときに必要ですから、捨てないでください。 

あ則 bE ♦ガ_ドやおおを取り付けていないが態では、仰俯(上向き下向き）角度の調節はできません。 



® モーター部から、スピンナ ー S 保護チユーブ、 
ガード締め付けナットをはずします。 

(スピンナーは時計回りに回すとモーターシャフト 
からはずすことがでをます。） 

(保護チューブは保管する際のモ—夕—シャフトの 
鏡防止になりますので、捨てないでください。） 


感 後ガードの「ガイド巧 A 」 をモーターカバ-•の「突 
起部 A 」 に合わせながら、後ガードの「ガイド巧 B 」 
とモーターカバーの「突起部 B 」 も合わせます。 

感 後ガードがはずれないよラにおさえながら、ガード 
締め付けナットを時計回りに回して締め付けます。 











@ 羽根の裏側の「凹部」とモーターシャフトに組み 
付いている「回り止めピン」を合せて羽根を差し 
込みます。 

® 羽根の裏側の「凹部」が確実に「回り止めピン」に 
ささつているのを確認してから、スピンナーを 
反時計回りに回して、ゆるみが無いように締め 
付けてください。 


⑥ 後ガードの「合わせ マーク」 に前ガー ドの「フック」 
を合わせます。 

@前ガードの全周を押えながら、上から下へ順番に 
後ガードにはめ込みます。 

( D 前ガードに付いている「クリップ」を後ガードに確 
実に差し込んでください。 



をガード/ @ 


合わせ マーク 











口 


正しい設置のしかた 


A 警‘ 


♦丈まで垂直な壁板または栓に取り付ける。 

壁面が薄い木板 （10 mm が下）また軟弱な新建材に直接 
取り付けない。薄い木板や新建材に取り付けるときは、柱 
あるいは诘(さん)のある丈夫なところに取り付けてくださし、。 
落下しけがや故障の原因になります。 

•水につけたり、水などをかけたりしない。 

また湿気の多い場所では使巧しない。 

7 j < などがかかると、内部に浸水して絶縁劣化による感電•シヨ—卜 
の原因になります。 

水などがかかったら、使巧を中止して販売店の点検を受けて 
ください。_ 

♦巧のような取り付けかたはしない。 

落下しけがや故障の原因になります。 Jy — ^ 

•天井などに取り付け、真下に向けたり 
しないでくだか。 

•本体を傾けた状態で使用しないでく 


ださし' 


かめれ禁止 


•必ず壁に掛けて使用する。 

壁に掛けずに使巧すると、動作不良、故障の原因になります。 


r 壁掛金具の取り付けかた） 

•附属品の壁掛金具を右図のよラに木ネジ2本で壁に取り付けてください。 
•壁掛金具は、天井面より 50 cm が上離して取り付けてください。 

天井面やホ面や壁面に近すぎると、扇風機が運転できません。 

取り付け位置をよく考慮してください。 



广本体の取り付けかた j 

♦本体裏面の壁掛ツメを壁掛金具に引っかけてくださし、。このとき、本体を 
壁面にそって下に引き下げて固定してください。 

•取リイ寸けの隙、電源コードと引きひもを扇風機と壁面との間に、はさみ 
込まないようにご注意ください。 


壁をツメ 



a 






A 警告 


♦羽根、ガードをつけずに運転しない。 

けがの原因になります。 

モーター軸が回り出し非常に危険です。 

•モーター部のすき間や、可動部のすき間に、ピンや針など金属物等、または 
指を入れない。 

内部に触れたり、異常力り熱して火災や感電•けがの原因になります。 


>電源プラグの巧き差しにより本機の運転や停止をしない。 
感電や火災の原因になります。 


§ 

§ 

0 


/ 

♦電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは、 
使用しない。 

電源コードや電源プラグが異常に発熱し溶けたり変おして、感電•シヨート’ 
発火の原因になります。また、コンセントの差し込みがゆるいと感じた時は工事 
業者に依頼してコンセントを取り替えてください。コンセントを交換しても異常に 
発熱している場合は販売巧に修理依頼してください。 

〇] 

A 注意 

♦障害物（カーテン等）の周囲や不安定な場所では使用しない。 

転倒し、羽根の破損や故障、けがの原因になります。 

§ 


•がず壁に掛けて使巧する。 

壁に掛けずに使用すると、動作不良、故障の原因になります。 

〇 

\ 

•風量つまみは反時計回りに回さない。 

スイッチの仕様上、反時計回りに回りません。無理矢理回すと、スイッチが破損し、 
故障や感電の原因になります。 

tl 


>1■切タイマーつまみ」が「切」の位置にあると、運転しません。通常は「連続」の位置で 
ご使巧ください。 

►タイマー時間は目をです。 


9 








風量スイッチ（引きひも） 

•風量スイッチの引きひもを引くと、風量つまみが時計回りに回転し、風量 
が切り替わります。お好みの風量にしてください。 


首振りスイッチ（引きひも) 



♦首振リスイッチの引きひもを引くと、首振りします。 

♦再度、首振リスイッチの引きひもを引くと、首振りを停止します。 


切タイマーつまみ I (最大3時間） 

♦切タイマーつまみをお好みの時間に合わせてください。その時間が経 
過すると自動的に運転を停止します。 

•切タイマーを短時間 （30 分 L 乂内）に合わせたとき、切タイマーが作動し 
ない場合がありますので、1時間くらいまで回してからお好みの時間ま 
で戻してください。 

♦「切タイマーつまみ」が「切」の位置にあると、風量スイッチの引きひもを 
引いても運転しません。通常は「連続」の位置にしてご使用ください。 

/-お願い- 

「切タイマーつまみ」を右図の範囲に合わせて 
使用しないでください。 




4 



風向きの変えかた 


/ 

♦モーター部や可動部のすき間に、ピンや針などの金属類、または指を入れない。 

0 ) 

A 警告 

内部に触れたり、異常過熱して火災や感電、けがの原因になります。 

•本機にぶらさがらない。 

0 


けがの原因になります。 

\ 

r 

禁止 


/ 

•無理やり首を上下させない。無理やり首を回さない。 


A 注意 

動かなくなったらそれが上は回したり、上下させないでください。 


無理に動かすと、故障や破損のおそれがあります。 

\ 


禁止 

ノ 



♦風向幸を上下に変えるとき、もしくは、左ちにをえるときに 「カチッ」 と音がします。 
これは角度調節した状態を確実に保持する為の動作音であり真常ではありません C 


■風向きを上下に変える場合 

♦運転を停止し、スタンド部分を M ■手でささえながら、ハンドルを持って、 
お好みの方向に動かしてください。 

■風向きを在ちに変える場合 

♦運転を停止し、スタンド部分を片■手でささえながら、ハンドルを持って、 
お好みの方向に動かしてください。 


お手入れのしかた 



II 


ぐ 

A 警告 

\ 

♦改造はしない。また修理技術者な外の人は、絶対に ^ 

分おしたり、修理•改造をおこなわない。 グ^^^产 

火災•感電•けがの原因になります。 

け解禁 IJ 

"N 

1 

♦修理は、お買上げの販売店にご相談ください。 

ご自分で修理をされ、修理に不偏があると、感電•火災等の原因になります。 

0 

実施 

1 


-お願い- 

お手入れの際はぶず電源プラグをコンセントから抜き、けがをしなぃように手袋をはめておこなって 
くださし、。また、扇風機は、水あらいやシンナー、ベンジンなどで掃餘しないでください。 


G 本体の掃除） 




本体の'汚れをめるま湯か中性洗剤を浸した柔らかい巧をかたくしぼってふきとり、その後、乾いたやわらかい 
布でからぶきします。（乾いた巧で強くこすると傷がつきます。） 













-a-t- 1、、 I* 

刖 カート 


r ガード•羽根の掃除） 

1 . 前ガードのクリップをはずします。 

2. 後ガードをしっかりと持ち、前ガードを手前に引っ張り上げるようにして、 

前ガードをはずします。 クリップ^ ^^ 

3. 時計回りにスピンナーを回してはずします。 ^ 

4. 羽根を取りはずし、ガード止めナットを反時計回りに回すと、後ガードが ^,。 f 

5. めるま湯か中性洗剤を這した柔らかい巧でふきとり、その後、柔らかい 
乾いた布でからぶきします。（特に羽根は傷がつきやすいので、乾いた巧で 
強くこすらないでくださし、。） 

6. 掃除が終わったら I 組み立てかた I の C 羽根•ガードの組み立てかた） の 

手順に従ってガードと羽根を組み立てます。 / / ^ 

( 電源プラグ、コンセントの掃藤） 

1箇月に1〜2回、電源プラグをコンセントから抜いて、付着したほこりや';ちれを取り除いてくださし、。 


後ガ-ド 


スタンド 


簡単な故障•異常の見分けかた 



♦停電していませんか？ 

♦停電復帰後に電源プラグ 
をコンセントに差し込む 

運転操作をしても 

•電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ 

♦電源プラグをコンセントに 
差し込む 

羽根が回らない 

♦「切タイマーつまみ」が「切」の位置になっていませ 
んか？ 

♦「切タイマーつまみ」を「切」 

1•乂外の位置に合わせる 


•羽根とガードが当たっていませんか？ 

•正しく組み付ける 

においがする 

♦初めてご使用になるときは、扇風機内部などから、塗 
料などのにおいが発生する事がありますが、ご使巧 
にともないにおいが出なくなります。 



モーター 部が暖かい 


異音がする 


運転中は、少し熱を帯びますが異常ではありません。 


习习根はしっかりと固定されていますか’ 


ガードはしっかりと固定それていますか？ 


参习お良とガードが当たっていませんか’ 



正しく組み付ける 


正しく組み付ける 


正しく組み付ける 


本体がぐらつく ♦傾いた場所に設置して運乾していませんか’ 

、 _ 


上記処理をおこなっても直らないときは、お買上げの販売店にごネ目談くださし、。 



長年ご使用の扇風機の点検 


•モーターがラなるような異常な音はしていませんか？ 
♦焦げ臭いにおいはしていませんか？ 

♦モーターが異常に熱くなったりしていませんか？ 
♦スイッチを入れたら、ちゃんと羽根は動きますか？ 
•羽根の回転が遅くなったりしていませんか？ 


•羽根はちゃんと回ってますか？異常な振動音を出 
しながら回ってませんか？ 

♦電源コードを触れたり巧り曲げたりしたら、動いた 
り動かなかったりすることはありませんか？ 

参スイッチを入れても、動かない時はありませんか？ 



な上のような症状の時は、使用を中止し、故障や事故の防止のため必ずお買上げの販売店に 
点検をご相談ください。 














保管のしかた 


] ■: J 规ミ脚が地巧歌巧 BgfeMgaa 巧な^! 



寸法 



標準設置 



100 V 


項目 

電圧 


〈設計標準使用期間算定の根拠〉 


A 【製造年】2009年 

【設計上の標準使巧期間】約8年 

設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火•けがなどの事故に 
至るおそれがあります。 


【本製品の設計標準使用期間について】 

本製品は、設計標準使用期間を8年と算をしており、この期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火 • 
けが等の事故に至るおそれがあります。 

※設計標準使用期間とは、標準的な使用条件（下記のく設計標準使用期間の算定の根拠〉参照）のもとで、適 
切な取扱いで使巧し、適切な維持管理げ行われた場合に、安全上ま障なく使用することができる標準的な 
期間として設計上設定される期間で、製品毎に設定されるものです。メーカー無 償イ呆証期間とは異なるも 
のですのでごま意ください。 


安全装置 


モー ター部温度ヒこ 


質量 （kg) 


2.8 


幅X奥X富) 


370X330X51 


—卜 （m) 


首振り角度傭) 


(m3/min) 


風速 (m/min) 


165 


1080 

155 



41 


数 （Hz) 


100 


® み'手入れのしかた 1 にしたがって、手入れをしてください。 

® お買い上げのときの包装箱に入れるか、ポリ袋をかぶせて、湿気の少ない巧にイ呆管してください。 

•包装箱に保管するときは」組み立てかたIとの逆の順序でガード、羽ホ良、スタンドベースを本化から 
はずしてください。 

⑤取お説明書は大切に保管してください。 


♦保管するときは、お子様や器具の操作方法を巧らない人などがふれない 
ところに保管する。 

けがや事故の原因となることがあります。 


〇 



想定時間など 







































保証と アフターサービス 


III 

(保証について） 

、 •この製品には保証書がついています。 

保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しし、たしますので、前を事項の記入および記載内容をご確認 
のうえ、大切に保管してください。 

•保|正期間はお買上げの日から1年間です。 

保証書の記載内容によりお買上げの販売店力 M 鞍空いたします。 

なお、保証期間中でも有料になることがありますので、イ呆証書をよくお読みください。 

♦保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。 

修理によって機能が維持できる場合は、お客様の要望により修理いたします。費用など詳しいことは 
お買上げの販売店にご相談ください。 

弊社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。 

♦扇風機の補修用性能部品の保有期間は、製造巧切後8年です。 

性能部品とは、その製品の機能を維持するためにぶ、要な部品です。 

アフタ—サ—ビスについて） 


A 警告 


>改造はしなし、。また修理技術者 L 乂外の人は、絶がに分解したり、 
修理•改造をおこなわない。 

火災•感電•けがの原因になります。 



分解禁止 


♦修理は、お買上げの販売店にご相談ください。 

ご自分で修理をされ、修理に不備があると、感電•义災等の原因に 
なります。 


〇 

実施 


使用中に異常が生じたときは、直ちに電源プラグをおき、お買上げ 
の販売店に修理を依頼してください。 

アフターサービスを お申しつけいただくときは、右のことをお知らせ 
ください。 


垫 式… FW - 30 OK 

故障城態…できるだけ詳しく 
ご芳を•ご住所•お電話番号 


•アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、お買上げの販売店または別紙の 
rswi " 相談窓口^監1 にごホ目談〈ださい。 

•ご贈答、ご転居により、お買上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって 
販売店にご相談くださし、。ご転居化での薛社製品取扱店を紹介させていただきます。 


お客様相談窓口 


株式会社吉 

本 社 を古屋ホ瑞穂区桃園町 5 番 17 号 
干 467—08己5 TEL 〈0己2〉 822—1 144 
FAX <052)822-2742 


※別紙の LJ 5 客様相談窓口一覧表 I を参照してください。 






トヨトミ壁掛扇風機保証書 
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本保証書は、本書記載内容により無料修理をおこなうことをお約まするものです。 

お買上げの日から下記期間巧に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。 


型式 FW-300K 

※お買上げ曰 
※おを様ごちを 


保証期間お買上げ曰より1年間 
年月日 

様 


干 mmmn 

ご住所 



鹿話 （ 

) 




(※巧湖に記入がない、あるいはお入•を化いを証明するものがない場合は 
無効となりますから必ずご確認ください。） 


る古屋市瑞巧区お图巧5を17ち 


T 467 0855 «052-822-1144 


【無料 修 

1. お買上げ日から上記保証期間中に、取扱説明害、本体貼付 
ラベル等の注患害に従った正常な使用げおで故障した 
場合には、本ま記載内容により、お買上げの販売店または 
鮮なが無料修理致します。 

2. 無料修理をお受けになる場合は、本雷あるいは購入日- 
击化いを証日月するものをご提示のうえ、お貫上げの版売店 
または辟社にご依頼ください。 

3. ご転居やご贈答品等でお買上げの販売店に修理を巧頼で 
きない場合は、醉社までお問い合わせください。 

4保証期間巧でも、巧の場合は有料になります。 


理規定】 

•この保証きは、本害に明示した期間、条件のもとにおいて 
無料修理をお約まするものです。従ってこのな証まによって、 
巧証害を発行している者（イ呆証黄任を）、议びそれなかの 
事業者に対するお客様の法律上の指利を制限するものでは 
ありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明 
の場合は、わ畳上げの版売なまたは、最寄りの弾社を巧 • 
営業所にお問い合わせください。 

参保証期間経過後の修理、補修用性能部品の巧有期間について 
詳しくは、お扱説明まの呆 i 正とアフターサービス J の項を 
ご巧ください。 


(イ）取巧説明ま、本体貼付ラベル等のま意まに従わない 
使用上の誤り、度び不当な修理や助尉こよる故障及び損傾。 

に）お貿上げ後の本磯の粒倒、落下、衝お等による故障及び 
損傷。 

(ハ）乂災、地巧、水害、落雷、その他の天災地を、。害による 
故障度び損傷。 

(二）一般を庭用なか（例えば、業務用の長時間使用、車両 • 
船祗への搭載など）に使巧された場合の故障及び損偏。 

(ホ）本害のご提示がない場合。 

(へ）本害にお買上げ年月日•お客様る•販売店をの記入の 
ない場合、あるいは宇巧を害き替えられた場合。通信販売 
等で購入され、それを証明する商品の送り状•ま化明細書 
の提示がない場合。 

(卜）部品の谁瓶こよる部品交換及びメンテナンスの費巧。 

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。 

6. 本害は再発巧致しませんので、紛失しないように大切に 
保管してください。 


お客様へ…おぼえのために記入されると便利です。 








